Józel Szewczyk 


towarzysz jubilerski 


przeżywszy lat 32, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 5-go Listopada 1889 roku. 


Pozostała żona z małoletnim synkiem i rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół 
i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie we Czwartek dnia 7 b. m. o godzinie 
3 popołudniu z domu przedpogrzebowego na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


